APARATO GENITAL DE MACHO Y HEMBRA DE 
LETHOCERUS MAZZAI DE CARLO 
(HEMIPTERA-BELOSTOMATIDAE) 


Por José A. De CARLO 


Summary: The male and female genital apparatus of Lethocerus mazzai De Carlo 
(Hemiptera, Belostomatidae) 


The internal genital apparatus of fixed specimens of both males and females of this species 
is described and illustrated. In the male the seminal vesicles are much longer than the corres- 
ponding defferent ducts; there is no accesory gland. In the female a blind sac opens in the 
vagina: the elongate distal end is a spermatheca, the enlarged proximal portion is a gland, 
probably secreting the cement by which the eggs are attached to the mosses. 


En este trabajo se describen e ilustran las distintas partes que componen el 
aparato genital de la especie del epígrafe. 

Fuera de William Locy (1884), que da la descripción del aparato genital de 
macho y hembra de una especie de Belostoma que no identifica, no hay otro 
aporte en América referente a los belostomátidos. 

Varios autores europeos han realizado estudios sobre el aparato genital de 
hemípteros acuáticos (Nepa cinerea L., Ranatra linearis L., Naucoris cimicoides 
L., etc.), pero ninguno de ellos se refiere a alguna especie de la familia Belosto- 
matidae, dado que ésta no está representada en Europa. 

Singh Pruthi (1925) en su trabajo The morphology of the male genitalia in 
Rhynchota, da solamente en forma esquemática la genitalia de dos especies de 
Belostoma. Entre los autores europeos, Ossian Larsén (1938) ha hecho estudios 
muy completos sobre músculos del abdomen, segmentos genitales, aparato genital 
y cópula de especies de hemípteros acuáticos de cinco familias, ilustrados con 
numerosos dibujos. 


LETHOCERUS MAZZAI De Carlo 


Los ejemplares utilizados para disecciones fueron capturados por el doctor 
Jorge M. De Carlo, conservados en fijador de Carayon, previa inyección a fin de 
fijar los órganos internos. El fijador citado se compone de 80% de alcohol de 80°, 
10% de formol y 10% de ácido acético. Las medidas de los individuos adultos de 
esta especie oscilan entre 62 y 68 mm de largo por 25 a 27,5mm de ancho. 

Operación previa. Se levantaron los esternitos abdominales, como igualmente 
la membrana que le continúa; se retiraron los órganos que no era del caso exa- 
minar y el abundante tejido adiposo que se observa en el abdomen. En hembras 
fueron retirados también el meta y mesosterno, por las razones que se verán. 


APARATO GENITAL DEL MACHO 


Comprende: Los testículos, conductos deferentes, vesículas seminales, con- 
ducto eyaculador y armadura genital. Los testículos están alojados en la cavidad 
formada por el primer esternito y los dos primeros tergitos visibles. Son de ta- 
maño grande y forma arriñonada (f. 3, T). En un ejemplar medían 4mm de 
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1. H. huevo; Ov. Oviducto; Ol. Oviducto lateral; Om. Oviducto medio; Vg. Vagina; Gl. Gona- 
pófisis lateral; Gi. Gonapófisis interna; Ca. Cono anal. 2. Lov. Ligamento ovarial; Gm. Ger- 
minario; Ov. Ovocito. 3. T. Testículo; Cd. Conducto deferente; Vs. Vesicula seminal; Cg. 
Cápsula genital; Hp. Harpagón; Ca. Cono anal. 4. H. Huevo; Pd. Pedicelo. 5. Dv. Divertículo 
visto ventralmente. 6. Vg. Vagina; Gl Glándula; Fm. Fibras musculares; Esp. Espermate- 
ca. 7. Ts. Tubos seminíferos. 8. Int, Recto; Ca. Cono anal; Aed. Aedeagus; Dv. Divertículo 
ventral; Hp. Harpagón; Cg. Cápsula genital, 9. B. Base del falo; Aed. Aedeagus; Dv. Dive- 
tículo ventral. 
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largo y 4,8 mm de ancho. Están constituidos por un ovillo compacto de tubos 
muy finos que se ven a través de la membrana muy tenue que los envuelve 
(£, 7, Ts). Entre estos tubos seminíferos se observan algunas tráqueas de diáme- 
tro muy reducido, tanto en la superficie como en su interior. 

De cada testículo parten cinco ramas sumamente cortas que se reúnen y for- 
man los conductos deferentes (f. 3, Cd). Al poco trecho los conductos se dilatan 
formando las vesículas seminales (f. 3, Vs); en un ejemplar median 1,6 mm de 
diámetro y 14mm de largo, es decir, mucho más que el respectivo conducto 
deferente cuyo largo era de 6mm. Las vesículas seminales se angostan en su 
extremo inferior, constituyendo dos tubos muy delgados que se reúnen en el 
cuerpo del falo y forman el conducto eyaculador. 


La armadura genital consta de las siguientes partes: cuerpo del falo, aedeagus 
y divertículo ventral (f. 9). Dicha armadura se halla protegida en su mayor 
parte por la cápsula genital, que presenta a cada lado una pieza quitinosa, el 
harpagón (f. 8, Hp) que forma un gancho en su extremo libre; su función aún 
vo ha sido determinada con exactitud, pero probablemente se relacione con la 
unión sexual. Snodgrass (1935 : 592) dice “sólo un estudio preciso de insectos 
en cópula podria revelar su uso exacto en el mecanismo genital”, 

La parte posterior y superior de la genitalia, que no envuelve la cápsula, 
se halla cubierta por la concavidad de la cara inferior del cono anal (f. 8, Ca). 

No se observaron glándulas accesorias del aparato genital. 

La forma de los harpagones, del divertículo (f. 5) visto por la parte ventral y 
la forma y tamaño del aedeagus tienen valor para la determinación específica 
en Lethocerus. 


APARATO GENITAL DE LA HEMBRA 


Comprende: Diez ovariolos, los oviductos laterales, oviducto medio, vagina 
y armadura genital. Hay glándula accesoria y espermateca. 

Los ovariolos se hallan situados a cada lado de la cavidad abdominal. Los 
dos grupos de cinco ovariolos convergen en la parte superior formando el liga- 
mento ovarial (f. 2, Lov), que se fija en la parte superior de la pared interna 
del mesonoto. En la parte inferior los grupos de ovariolos se unen constituyendo 
cada uno un oviducto lateral, los que a su vez se reúnen para formar el oviducto 
medio. La porción inferior del oviducto medio es la vagina, que se une a la 
armadura genital constituida por las gonapófisis internas y base de las mismas, 
y las laterales externas (f. 1 y 6). 

Cuando los ovariolos están en plena actividad se nota en la parte superior, 
donde éstos convergen, dos porciones, una con los ovariolos abultados y lisos, 
que constituye el germinario (f. 2, Gm), y la otra con estrangulaciones peque- 
ñas que encierran los ovocitos (f. 2, Ov). Estos aumentan de tamaño a medida 
que se alejan de los extremos superiores y se acercan a los oviductos. Cuando 
en los ovariolos hay óvulos completamente formados o casi (f. 1), se observan 
replegados sobre sí mismos, siendo difícil en estos casos separarlos, pues en la 
cavidad abdominal sólo se ve un conglomerado de óvulos. Estos descienden con 
ei polo aguzado hacia abajo, notándose que algunos se hallan más o menos sepa- 
rados entre sí. La porción del ovariolo que los separa es el pedicelo (f. 4, Pd). 
El tejido de los ovariolos es muy elástico y permite el pasaje de los óvulos que 
anmentan de tamaño. 

Una hembra contenía 24 huevos provistos de corion. Estos son puestos sobre: 
musgos que crecen a orillas de las ollas donde viven (J. M. De Carlo, 1962). 

Glándula accesoria y espermateca. No se obsérvan por la parte ventral, pero 
previo retiro del recto y cono anal, queda en descubierto en la parte dorsal una 
dilatación en comunicación con la vagina. Dicha dilatación tiene una parte 
«alargada libre, en forma de dedo de guante, que se continúa con otra abultada 
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que está en comunicación con la vagina. Ambas porciones están separadas por 
un haz de fibras musculares estriadas (f. 6, Fm). 

El doctor Jorge M. De Carlo estableció en cortes longitudinales de la men- 
cionada dilatación, que el extremo libre, más delgado, es una espermateca 
(f. 6, Esp) y la más abultada una glándula (f. 6, Gl). Esta probablemente se- 
gregue el cemento del polo aguzado del huevo, por medio del cual es fijado 
en el musgo. 
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